MICHAL HREBENDA 


doktór medycyny, emerytowany lekarz powiatowy w Myślenicach 


przeżywszy lat /4, zasnął w Panu dnia 16-go Października 1886 roku. 


279) —— 


Pozostała żona 1 dzieci zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na pogrzeb, który sie 
odbędzie w Poniedziałek dnia 18 b. m. o godzinie 3 popołudniu z domu przy ulicy Szpitalnej 
L. lv wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


